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工事 名 : 経営 体育 成 基盤 整備 事業 欺 ノ 窪地 区 第 21 号 工事 















































労働 者 確保 に 要する 間接 費 の 実績 変更 対象 費 


「 労 働 者 確保 に 要する 間接 費 の 契約 変更 に つい て の 運用 基準 」 第 2 項 に お いて 対象 と な る 間接 費 の うち 、 
当初 積算 書 で 算出 し て いる 「 共 通 仮 設 費 」 及 び 「 現 場 管理 費 」 の 実績 変更 対象 費 は 下記 の と お り で ある 。 







































































































































































設 費 (営繕 費 ) : 労働 者 の 輸送 に 要する 費用 、 
労務 管理 費 ) : 募集 及び 解散 に 要する 費用 、 賃 金 、 通 勤 等 に 要する 費 



































































































































